AL 


FRED DANIEC 


MGR INZ. GORNIK 
B. DYREKTOR ZUPY SOLNEJ W WIELCZCE 
ODZNACZONY ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 
I KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI 


zmarł 5 stycznia 1968 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w dniu stycznia 1968 r. 
o godz. z kościoła paraf. w Wieliczce, o czym 


zawiadamiają: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA, ZIĘĆ 
I WNUCZKI. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w kościele paraf. w Wieliczce 


w dniu bm. o godz. 
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